inz. TADEUSZ 


KRNAUKI 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I OJCIEC 


pracownik Instytutu Podstaw Budowy Maszyn AGH 
przeżywszy lat 49, opatrzony świętymi Sakramentami, 


zmarł dnia 29 maja 1990 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie w poniedziałek 4 czerwca 1990 r. o godz. 13.30 
w kościele paraf. na Białym Prądniku, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 


o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, SYNOWIE I RODZINA 


